Po przewiezieniu na Cmentarz tutejszy zwlok S. p. 


Henryka Dobrzanskiego 


zmarłego w Cewkowie dnia 26 Maja 1880 r. 


odprawi sie we Srode dnia 26 Stycznia 1881 roku o godzinie 10 rano w kościele 00. Kapucynów 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które pozostała wdowa wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych oraz 
pobożną Publiczność. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


